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Lettre datee du 16 juin 2011, adressee au President 
du Conseil de securite par le Secretaire general 

J’ai l’honneur de porter a votre connaissance la communication ci-jointe datee 
du 9 juin 2011, de M. Yukiya Amano, Directeur general de l’Agence internationale 
de l’energie atomique (AIEA), concernant la mise en oeuvre de 1’accord de garanties 
conclu entre la Republique arabe syrienne et l’AIEA dans le cadre du Traite sur la 
non-proliferation des armes nucleaires (voir annexe). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la presente lettre 
et de son annexe a Eattention des membres du Conseil de securite. 


(Signe) BAN Ki-moon 
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Annexe 


[Original : anglais] 


J’ai l’honneur de me referer a la mise en oeuvre de 1’accord de garanties conclu 
entre la Republique arabe syrienne et l’Agence internationale de l’energie atomique 
(AIEA) dans le cadre du Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires. 

Au paragraphe 1 de sa resolution GOV/2011/41 en date du 9 juin 2011 (voir 
piece jointe n° 1), le Conseil des Gouverneurs a constate que la Republique arabe 
syrienne ne respectait pas les obligations decoulant de 1’accord de garanties la liant 
a l’AIEA et a estime que cela constituait une violation au sens de 1’article XII.C du 
Statut de l’Agence. Au paragraphe 3 de la meme resolution, le Conseil a decide, 
entre autres, de porter cette violation a la connaissance du Conseil de securite et de 
l’Assemblee generate des Nations Unies. Au meme paragraphe, il a egalement 
decide de mettre a la disposition du Conseil de securite tous les rapports etablis par 
le Directeur general sur la question (voir pieces jointes n os 2 et 3). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la presente lettre 
et, selon qu’il conviendra, celui des pieces jointes a 1’attention de tous les membres 
du Conseil de securite et de l’Assemblee generale*. 


( Signe ) Yukiya Amano 


* Outre le rapport du Directeur general de l’Agence internationale de l’energie atomique 
(GOV/2011/30) reproduit dans le present document, les rapports publies sous les cotes 
GOV/2008/60, GOV/2009/9, GOV/2009/36, GOV/2009/56, GOV/2009/75, GOV/2010/11, 
GOV/2010/29, GOV/2010/47, GOV/2010/63 et GOV/2011/8 ont ete portes a l’attention des 
membres du Conseil de securite. Ces rapports sont disponibles a l’adresse suivante : 
www.iaea.org. 
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Piece jointe 1 

Mise en oeuvre de I’accord de garanties TNP 
en Republique arabe syrienne 

Resolution adoptee par le Couseil ties gouverneurs le 9 juin 2011 


Le Council des aouvemeurs . 

a) Prenant note du rapport du Directeur general du 24 mai 2011 (GOV/2011/30) sur la mise 
en oeuvre de V accord de garanties TNP en Republique arabe syiieime. et des rapports anterieurs 
du Directeur general ay ant trait a la Syiie (GOV/200S/60, GOV/2009/9, GOV/2O09/36. 
GOV/2009/56, GOV/20G9/75, GOV/2010/11, GOV/2010/29, GOV/2010/47, GOV/2010/63, et 
GOV/2011/8), 

b) Rappelant que la Syiie s'est engagee a accepter des garanties. confomiement a son accord 
de garanties generalises (INFC’IRC/407) conclu en vertu de Y article HI du Traite stir la 
non-proliferation des annes nucleates (TNP), sur toutes les matieres brutes et tons les produits 
fissiles speciaux dans toutes les activates nucleates pacifiques exercees sur son teixitoire, sous 
sa juridiction. ou entreprises sous son cootrole en quelque lieu que ce soit. 

c) Notant que le Directeur general a. dans son dernier rapport au Conseil. regrette que les 
informations ay ant trait au site de Bail Alzour n’aient pas ete families a V Agence en temps 
voulu et que la force ait ete utiiisee avant que V Agence n'ait eu V occasion d'etablir les faits 
confomiement aux responsabilites qui lui incombent en vertu de V accord de garanties de 
la Syiie. 

d) Felicitant le Directeur general et le Secretariat des efforts professionnels et impartiaux 
qu'ils font pour rnettre en oeuvre V accord de garanties en Syrie et resoudre les questions en 
suspens en matiere de garanties dans ce pays. 
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e) Xotant avec line vive preoccupation que les declarations de la Syne an sujet du batiment 
detruit a DairAlzour sent pen detaillees. ne son! pas etayees par des documents et riont pas 
pennis a PAgence de confirmer les affirmations de ce pays quant a la nature non nucleaire 
du batiment, 

f) Xotant avec ime vive preoccupation le manque de cooperation de la Syiie concemant les 
demandes repetees d’acces a des informations supplementaires et a d’autres emplacements 
emanant du Directeur general de l’AIEA. ainsi que le refits de ce pays d’engager des discussions 
de fond avec PAgence sur la nature du site de Dair Alzour depuis la visits de cette derniere 
enjuin2QQS. 

g) Xotant avec une vive preoccupation la conclusion de PAgence selon laquelle. malgre la 
perte d’informations et apres avoir examine la reponse de la Syiie aux allegations faisant etat 
d\in reacteur non declare et toutes les informations peitinentes dont PAgence dispose, le 
batiment detruit sur le site de Dair Alzour en septembre 2007 eta it ties probablement un reacteur 
nucleaire et aura it du etre declare par la Syrie confomiement aux articles 41 et 42 de son accord 
de garanties et a la rubrique 3.1 de la partie generate des arrangements subsidiaries a cet accord. 

li) Conscient que la dissimulation passee des activites nucleates de la Syiie mentionnee 
dans les rapports du Directeur general, la natiue de ces activites, notamment la presence sur le 
site de DairAlzour d’mi grand nombre de particules d'uranium nature! antfaropique. les activites 
d* achats, et P absence de confiance qui en re suite dans le caractere exclusivement pacifique du 
programme nucleaire syiien. out souleve des craintes concemant le maintien de la paix et de la 
securite Internationales, et 

i) Xotant que le Diiecteur general a engage a plusieurs reprises la Syiie a mettre en vigueur 
mi protocole additiomiel a son accord de garanties, ce qui faciliterait d’autant le travail de 
PAgence pour la verification de P exactitude et de V exliaustivite des declarations de la Syiie. 

1. C onstate , sur la base du rapport du Directeur general, que la construction non deelaree d’un 
reacteur nucleaire a Dab ^Alzour par la Syiie et la non-coimnunication par ce pays des renseignements 
descriptifs sur Pinstallation confomiement a la rubrique 3.1 des arrangements subsidiaries de la Syiie 
constituent une violation des articles 41 et 42 de P accord de garanties TNP de la Syiie et un 
non-respect de ses obligations au title de Paccord de garanties avec PAgence au sens de Particle XII.C 
du Statut de PAgence ■ 

2. Demande a la Syiie de mettre fin d’urgence a la violation de son accord de garanties et de 
respecter P engagement qiPelle a pris le 26 mai aupres du Directeur general en repondant positivement 
et sans delai aux demandes de ce dernier lui demandant de commmiiquer des rappoits a jour en vertu 
de son accord de garanties. de donner acces a P ensemble des informations, sites, matieres et personnes 
necessaries pom’ que PAgence puisse verifier ces rappoits. et de resoudre toutes les questions en 
suspens pour que PAgence puisse donner les assurances necessaries quant au caractere exclusivement 
pacifique du programme nucleaire syrien confomiement a Paccord de garanties de ce pays : 

3. Decide , confomiement a Particle XII. C du Statut, de porter cette violation a la conna is sauce de 
tous les Membres de PAgence et d’en saisir le Conseil de securite et 1 "Assemble e giriierale des 
Nations Unies, pai’ P intemiediarie du Diiecteur general, de mettre a la disposition du Conseil de 
securite tous les rappoits etablis par le Directeur general sur la question, et de rendre publics le texte 
de la pre sente resolution ainsi que les rappoits precedents ace sujet ■ 
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4. Engage la Syne a signer, a mettre rapidement en vigueur et a appliquer integralement le 
protocole addifiomiel et. dans Pattente de ces mesures. a agir conformement aux dispositions dudit 
protocole pour que le Directeur general puisse donner les assurances necessaires quant a P exactitude 
et a Pexhaustivite des declarations de la Syrie en vertu de son accord de garanties : 

5. Prie le Directeur general de poursuivre ses effoits pour mettre en oeuvre integralement P accord 
de garanties de PAgence avec la Syiie et rendre compte de toute evolution irnpoitante au Conseil des 
gouvemeurs et au Conseil de seciuite de PONU, coniine il convient; et 

6. Decide de rester saisi de la question. 
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Piece jointe 2 

Mise en oeuvre de I’accord de garanties TNP 
en Republique arabe syrienne 


Rapport du Directeur general 


1. Le present rapport du Directeur general an Conseil des gouvemeurs porte sur la mise en oeuvre de 
r accord de garanties TNP en Republique arabe syrienne 1 2 3 (Syne). II comprend T evaluation faite par 
1" Agence de la nature du batiment detruit sur le site de Dair Alzour. 


A. Site de Dair Alzour 

2. Le 2 juin 2008. le Directeur general a fait savoir au Conseil des gouvemeurs que V Agence avait 
regu des informations selon lesquelles une installation detmite par Israel en septembre 2007 
a Dair Alzour. en Syne., aurait ete un reacteur nucleaire qui n’etait pas encore en service et dans lequel 
aucune matiere nucleaire n'avait ete introduce. Toujours selon des informations commumqiiees 
ulteneurement a 1" Agence. le reacteur aurait ete un reacteur modere au graphite et refroidi par gaz, 
n" aurait pas ete configure pour la production d'electricite. aurait ete construit avec le concours de la 
Republique populaire democratique de Coree (RPDC) et il y aurait trois autres emplacements en Syne 
tonetionnellement lies au site de Dair Alzour. A la fin d’oetobre 2007, des travaux de deblaiement et 
de terrassement de grande ampleur avaient ete realises sur le site, faisant disparaitre ou masquant les 
restes du batiment detruit". La Syne soutient. depuis mai 2008. que le batiment detruit etah une 
installation militaire non nucleaire et qu'elle n" avait eu aucune cooperation dans le domai n e nucleaire 
avec la RPDC". 


1 IKFCIRC/4Q7. 

2 GOV/OR. 1206. par. 26 ; GGV/2008/60, par. 16 

3 GOV/2 008/60. par. 1: GOV/2G09/36, par. 15. 


6 


11-38105 




S/2011/371 


3. L Agence regrette que les informations ayant trait au site de Dair Alzoiir ne Ini aient pas ete 
foumies en temps voulu et que la force ait ete utilisee avant qu elle ait eu 1'occasion d'etablir les faits, 
conformement aux respons abilites qui lui incombeiit en vertu de 1 accord de garanties de la Syrie. 

4. En juin 2008, pendant sa visite en Syne, 1’Agence a demande des documents justificatifs sur 
1 utilisation passee et actuelle des batiment s du site de Dair Alzour et de trois auties emplacements 
supposes lui etre fonctionnellement lies. Elle a aussi demande des eclaircissements sur les activites 
d'acliat par des entiles syriennes. notamment la Commission syrienne de l energie atomique (CSEA), 
de materiel de pomp age et de gran des quantites de graphite et de baryte. Pendant la visite, la Syrie a 
declare que la fonction du batiment detruit avait un rapport avec des missiles. Elle a aussi declare que 
le batiment detruit ne pouvait pas avoir ete une installation nucleaire en raison du caractere irregulier 
et insuffisant de 1" approvisionnement en electricite dans la region, du peu de ressources huinames dont 
elle dispose et de la non-dispombilite de grande s quantites d'eau traitee. 

5. Les echantillons de 1 environnement preleves pendant la visite sur le site de Dair Alzour 
enjoin 2008 contemient des particules d’uranium naturel anthropique, de graphite et d'acier 
inoxydable. La Syrie soutient que les particules d'uranium naturel anthropique decelees sur le site 
de Dair Alzour provenaient des missiles utilises pour detruire le batiment 4 5 * . Elle soutient egalement que 
le materiel de pomp age et les grandes quantites de graphite et de b aryte qu'elle a cherche a se procurer 
et aient destmees a des fins civiles et non nucleaires. 

6. Les declarations de la Syrie - au sujet de la nature du batiment detruit.. du site de Dair Alzour. des 
trois autres emplacements qiu y seraient fonctionnellement lies, des activites d'acliat susmentionnees 
et de 1"assistance etrangere qu'elle aurait refue — sont peu detaillees. ne sont pas etayees par des 
documents et n'ont pas permis a 1' Agence de confirmer les affirmations de ce pays quant a la nature 
non nucleaire du batiment detruit. Depuis sa visite sur le site de Dair Alzour en juin 2008, 1'Agence a 
demande a plusieurs reprises a la Syrie : 

+ des informations concemant le site de Dair Alzour. 1"infrastructure obsen'ee sur le site et 
certaines activites d'acliat dont la Syne a affirme qu'elles etaient en rapport avec des activites 
civiles non nucleaires ; 

+ un acces a la documentation technique et a toute autre information concemant la construction 
du batiment detruit; 

* un acces aux emplacements oil les decombres du batiment detruit. les restes de .munitions, les 
debris de materiel ainsi que tout equipement recupere s'etaient trouves et/ou se trouvent: et 

* un nouvel acces au site de Dair Alzour et un acces a trois autres emplacements qui y seraient 
fonctionnellement lies. 

7. La Syne soutient qu' en raison de la nature rmlitaire et non nucleaire du site de Dair Alzour et des 
trois autres emplacements qui y seraient fonctionnellement lies, elle ifest null ement tenue de fourmr 
davantage d'mformations en vertu de son accord de garanties avec 1'Agence''. Celle-ci lui a explique 
que les accords de garanties generalisees ne prevoient aucune limitation de V acces de 1' Agence a des 
informations, a des activites ou a des emplacements du simple fait qu'ils peuvent revetir un caractere 
militaire. Elle a propose a plusieurs reprises de fixer les modalites necessaires pour permettre a la 
Syrie detayer ses declarations tout en protege ant les informations sensibles relatives a ses activites sur 
le site de Dair Alzour et les trois autres emplacements. 


4 GOV/2 008/60, par. S. Dan 7 : ce contexts, il couvient de no ter qu'Israel n : a fourni aucirne information suppleoientairs. 

5 ” GOV/2 009/56, par. 9 ; GOV/2008/60, par 14. 


11-38105 


7 




S/2011/371 


8. Dans une lettre datee du 18 novembre 2010, le Directeur general a notanmient demands a 
S.E. M. Walid Al-Moualem. ministre syrien des affaires etrangeres, que la Syrie donne rapidemenf 
acces a 1" Agence aux informations et anx emplacements indiques precedemment par celle-ci. 

9. Dans une lettre datee du 6 fevner 2011 adressee au Directeur general, le ministre syrien des 
affaires etrangeres a declare que le directeur general de la CSEA con tinner ait a ceuvrer avec 1" Agence 
au reglement de routes les questions techniques en suspens conformement aux engagements pris par 
la Syrie en vertu du Statut de 1" Agence, du Trarte sur la non-proliferation des armes uucleaires et de 
son accord de garanties. 

10. En depit de la declaration susmentiounee du ministre. la Syrie n a pas engage de discussions de 
fond avec V Agence sur la nature du site de Bair Alzour depuis la visile de cette derniere en juin 2008 
et. depuis aout 2009, ne repond pas aux autres points mentionnes au paragraphe 6 ci-dessus. 


B. Evaluation clu site de Dair Alzour 

11. Comme deer it plus en detail ci-apres. 1" Agence a estinie : 

* que les caracteristiques du batiment detruit sont comparables a celles de reacteurs moderes au 
graphite et refroidis par gaz du type et de la taille presumes : 

* qu’avant le bombardement, la configuration de F infrastructure sur le site, y compris ses 
raccords pour l eau de refroidissement et l ean traitee. pouvait appuyer 1" exploitation d'un tel 
reacteur et n'etait pas compatible avec les affirmations de la Syrie quant a la finalite de 
r infra structure ; en outre, plusieurs autres caracteristiques du site font qu'il se prete encore 
mieux a la construction et a 1" exploitation d'un reacteur nucleaire ; 

* que r analyse des echantillons preleves stir le site fait ressortir un lien avec des activities liees 
au nucleaire : et 

* que du fait de leurs caracteristiques. le batiment detruit et le site ne pouvaient pas avoir eu la 
finalite que leur attribue la Syne. 

B + L Caracteristiques du bsitiment detruit 

12. L" Agence a estime que les dimensions, la forme et la configuration du batiment detruit sont 
comparables a celles de reacteurs du type presume. 

13. Selon des images commerciales prises entre 2001 et 2007, les dimensions du batiment* sont 
comparables a celles de reacteurs uucleaires du type et de la puissance presumes, a savour sont 
similaires a celles du reacteur de 25 MW th modere au graphite et retfoidi par gaz de Yongbyon 7 , 
en RPDC. L" analyse par 1" Agence d’une photographie du batiment bombar de qui lui a ete 
communiques par un Etat Membre corrobore 1" allegation selon laquelle la Syrie a tente de dissunuler 
les elements de la configuration du batiment en y ajoutant des portions de murs et de toit. 


* L'evaluation des dunensioos du batiment detruit preud ea compte la partie tres import ante du batiment qni etait constniite 
en sous-sol. 

Offici el lenient deiionmie centrnk nucleaire experinientale Nuniero 1 de 5 MWe. 
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14. 1/analyse des images foumies par deux Etats Membres. prises peu de temps apres la destruction 
du bailment, fait ressortir que des elements internes du bailment correspondent a un grand liall central, 
a tin bouclier biologique cylindrique. a une structure de confinement, aux structures de protection d'un 
ecliangeur de chaleur et a une piscine pour le combustible use. qui tous sera lent necessaires a un 
reacteur £ . Compte tenu des limites de la resolution. 1" image est coherent e avec celles que lui ont 
communiquees les deux Etats Membres. 

15. Les images du batiment detruit ont montre que 1 element hiterprete comrne etant une structure de 
confinement avait des dimensions, une forme et une disposition generale similaires a celles d autres 
reacteurs connus du type presume, et que la taille globale du batiment etait suffisante pour acaieillir 
les equipements necessaires a un tel reacteur nucleaire. Les photographies d'un caisson de reacteur sur 
le site de Dair Alzoiur diffusees par mi Etat Membre au moment merne oil etaient pubhees les 
allegations ne sont pas incompatibles avec 1" evaluation faite par l'Agence des dimensions de la 
structure de confinement. A partir de toutes les informations dont dispose l'Agence. y compris sou 
analyse de ces photographies, on estime que le cceur du reacteur avait 843 canaux de combustible et 
79 regards d'acces et que. en fonction des caracteristiques de transfert de chaleur du combustible, sa 
puissance themnque a pu etre de 25 MW ou plus. 

16. Pendant la visite de l'Agence en juin 2008, la Syne a declare que certains equipements qui 
etaient toujours en etat de marche apres le bombardement avaient ete enleves du batiment detruit. Les 
images satellitaires fourmes par un Etat Membre confirme les efforts deployes par la Syne pour 
recuperer les equipements et les matieres dans le batiment detruit avant sa demolition complete et sou 
enfouissement. Ces efforts ont consiste notamment a recouvnr des parties du batiment detruit. ce qui 
peut avoir servi a dissimuler des elements de 1'installation pendant le processus. Une grande partie des 
matieres et des equipements avaient ete enleves du site avant que le reste soit detruit et enfoui dans les 
sept semaines qui ont suivi le bombardement. 

B.2. Infra structure et adequation du site 

17. D'apres les images satellitaires et ce qu'elle a observe pendant sa visite en juin 2008. l'Agence a 
estime que la configuration et la capacite des infrastructures sur le site avant la destruction du batiment 
etaient compatibles avec les besoms en refroidissement d'un reacteur nucleaire de 25 MW th. La Syrie 
affirme que les pompes de la station de pomp a ge pres du fleuve (SPF) et de la station de pompage sur 
le site (SPS) de Dair Alzour faisaient partie d'tui systems de pompage en paliers destine a aliment er en 
eau du fleuve 1'mstallation civile de traitement de 1'eau (TEE) situee a quelque 5 km a l est du site 
de Dair Alzour. Les afTirmations de la Syrie a cet egard ne sont pas corroborees par revaluation de 
l'Agence (voir la figure 1 ci-apres). Les facteurs pris en consideration par l'Agence dans sou 
evaluation sont notamment les suivants : 

* Avant la destruction du batiment. le systeme de pompage d'eau du fleuve etait equipe des 
conduites necessaires pour ahmenter en eau le batiment detruit. Une conduite reliait le 
batiment a un point situe en aval de la SPF. Cette configuration etait compatible avec 
L approvisionnement d'un reacteur en eau de refroidissement et le retour d'eau vers le fleuve ; 

+ La capacite de pompage observee etait suffisante pour refroidir un reacteur de 25 MW rh. Par 
ailleurs. la fonction declaree du batiment detruit (a savour une mstallation en rapport avec des 


S L'Ageuce releve la variety de coufigiirationi des exemples connus de ce irpe de reacteui. dont certains sont en paitie 
cunstfuits en sous-sol. ont un systeme de leiroidissement sans t our de reircidissement. des c oeurs de taille diffeiente et des 
piscines poui le combustible use amenagees a des emplacements diSerents. La configuration du batiment detruit fait partie de 
ces diverses configurations. 
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missiles) ne necessiterait pas de connexion a la capacite de pompage d eau du fleuve 
observee ; 

* Avant la destruction du bailment, la sortie du systeme de pompage deau du fleuve n'etait pas 
connectee a 1" YTE ; et 

* Apres la destruction du batiment. la Syrie a reconfigure 1" infrastructure de pompage pour 
enlever des sections de la conduite de retour d'eau et installer une nouvelle conduite d'eau de 
gros dianuetre entre la SPS et 1TTE. 



Figure 1 . Configuration des principales infrastructures avant le bombardement et apres la 
reconfiguration. Plan non a 1'echelle. 
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IS. Contraileuient aux declarations de la Syrie concemant lmsuffisance de 1 ’approvisiormement en 
electricite dans la region. 1' infrastructure du site comprenait des equip ernents enterres de distribution 
et de transformation d"electricite haute tension. Lors de sa visits en juin 2008, l Agence a observe 
1" infrastructure electrique et le fonctionnement de toutes les pompes a eau a la SPF et a la SPS. La 
charge electrique combinee des pompes represente une partie importante de la puissance electrique 
totale necessaire au fonctionnement d im reacteur du type presume. L'Agence estirne done que 
r infra structure electrique du site etait peut-etre suffisante pour repondre aux besoms d'un tel reacteur 
nucleaire. 

19. D apres les informations dispombles. y compos des donnees sismologiques de 1994 de la CSEA 
axees sur le site de Dair Alzour et des donnees geologiques de 2002 concemant la region 
de Dair Alzour. le site a plusieurs autres caracteristiques qui font qu'il se prete encore rnieux a la 
construction et a Fexploitation d'un reacteur nucleaire. II s’agit notammeut des suivantes : une 
plate-forme geologique relativement stable pour y construire un batiment lourd, une faible densite de 
population dans la region, la proximite etroite d'un fleuve pour F appro visionnement en eau de 
refroidissement et enfui la disponibilite de services, notamment en ce qui cone erne 1'eau traitee et 
F electricite Ces caractenstiques sont normalement prises en consideration au cours du processus de 
selection du site d'un reacteur nucleaire 9 . 

B + 3 + Prelevement d’echantillGiis 

20. Les analyses d'echantillons preleves sur le site de Dair Alzour mdiquent un lien avec des 
activites liees au nucleaire et la presence de matieres qui pourraient avoir ete utilisees au cours de la 
construction de reacteurs refroidis par gaz. 

21. La presence sur le site de Dair Alzour d'un grand nornbre de particules d'uranium naturel 
anthropique indique un lien avec des activites liees au nucleaire sur le site et suscite des 
preoccupations accrues quant a de possibles matieres nucleates non declarees sur le site. L'Agence 
n'a pas pu determiner Forigme des particules. En depit de 1 absence de reponse a ses demandes 
d'informations supplementaires sur Forigme des particules, aux arguments invoques par la Syrie pour 
expliquer la presence de ces particules, FAgenoe retorque que. compte tenu de leur morphologie et de 
leur repartition, il est peu probable que celles-ci aient pu provenir des munitions utilisees pour detruire 
le batiment ou d'lme dispersion dans F air, comrne Fa laisse entendre la Syne. 

22. L'Agence a analyse les ecliantillons preleves sur le site de Dair Alzour au cours de sa visits 
de juin 2008 pour y rechercher des indices de la presence de matenaux de construction associes a un 
reacteur modere au graphite et refroidi par gaz. Les resultats ont fait apparaitre la presence de 
particules de graphite et d'acier inoxydable. Les particules de graphite et aient trop petites pour que 
F on puisse en analyser la purete et la comparer a celle qui est normalement requise dans un reacteur. 
Les types de particules d' acier inoxydable detectes sur le site etaient compatibles avec une utilisation 
nucleaire. mais pas exclusiYemeni 

B.4. Fonction declaree du site de Dair Alzour 

23. Selon 1 evaluation qu a faite 1* Agence des elements observes sur le site de Dair Alzour avant et 
unmediatenient apres le bombardement du batiment. il est peu probable que le site ait ete destine a 
F assemblage, au stockage ou au lane emeu t de missiles. Les facteurs qu' elle a pris en consideration a 
cet effet sont les suivants : configuration du batiment, materiaux de construction, adequation des 
ouvertures et trappes pour la manutention ou le lane ament de missiles, evaluation du systeme 


' « Evahiatiou des sites d'iratellatiaas noucleaires » n z NS-R-3. collection Nomies de sivrete. AJEA; «Etapes du 
develojppement d'lme infLastructure mtionale pour relectronucleaire ». NG-G-3.1. collectiom Eueisie nucleaire. AIEA. 
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d'alimentation en eau docnt au paragraphe 17 ci-dessus, declaration de la Syne sur le earactere civil de 
Finfrastructure d' alimentation en eau sur le site et pratiques habituelles de nianutention de missiles. 

B+5 + Resume de 1’evaluation 

24. Les circonstances relatives au site de Dair Alzour sout uniques, en ceci que le batiment sur le site 
a ete detniit, que les decombres out ete deblayes. que plusieurs annees se sont maintenant ecoulees et 
que la Syrie if a pas apporte la cooperation necessaire demandee par FAgence, comme cela est 
explique en detail dans le present rapport et des rapports precedents. Malgre la perte d'informations 
importantes, ay ant pris en consideration les allegations initial es et les reponses quy a apportees 
la Syrie, ainsi que toutes les informations a sa disposition. FAgence conclut que le batiment detruit 
etait tres probablement un reacteur nucleaire 10 et que la Syne aurait du le declarer conformement aux 
articles 42 et 43 de son accord de garanties et a la rubnque 3.1 de la partie generale des arrangements 
subsidiaries a cet accord. 


C. Au ties activites et emplacements pouvant etre lies au site tie 
Dair Alzour 

25. L' Agence if a pas suffisamment d'informations pour fourrnr une quelconque evaluation de la 
fonction ou de Fetat operationnel des trois autres emplacements qui seraient fonctiounellement lies au 
site de Dair Alzour. 

26. De grandes quantites de baryte ont ete achetees par la CSEA entre 2002 et 2006. La Syrie a 
declare que cette matiere devait etre utilisee pour des salles de radiotherapie blindees dans des 
hopitaux, sans fourmr aucune autre information complementaire * 11 . Toutefois. les documents 
d"expedition proprement dits mdiquent que son utilisation finale etait la filtration d'acide. Par ailleurs. 
la livraison de la baryte a ete interrompue a la demande de la CSEA apres la destruction du batiment 
sur le site de Dair Alzour et les quantites restantes n'ont pas ete livrees Compte tenu du fait que la 
baryte est frequemment utilisee pour ameliorer les proprietes de protection contre les rayonnements du 
beton et de la contradiction concemant son utilisation finale et la participation de la CSEA a son achat. 
FAgence ne peut exclure la possibility que cette matiere ait ete destinee a la construction d’espaces 
blindes a des fins liees a des installations du cycle du combustible nucleaire. 


I). Activites da us d ? a litres emplacements eu Syrie 


LU Depiuv les premieres anuees de la mite en ceuure de garanties integrees par I'Asence. il est adoiis qu i] est impossible 
d' obteuir uue preuve absolve de l r observation {on de 1 mob nervation) par un Elat des dispositions de son accord de garanties 
et qu’il taut firer des deductions « raisonnables » lors de r etablissement de conclusions, eu prenant en consideration toutes 
les iufonnatiom disponibles (GOV/2107, par. 3 2) ; GOV/2863. par. 31 et 32). 

11 GOV/2009/36, par. 14: GOV/200 9/56, par. 5. 
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27. Coinme mdique precedemment. des particules d’uramum anthropique dim Type qm ne figure pas 
dans le stock declare de la Syne out ete decouvertes au reacteur source de neutrons miniature (RSNM) 
en 2G08 et 2009. Les explications initiates donnees par la Syrie en juin 2009. selon lesquelles ces 
particules provenaient soit de matieres de reference standard utilisees en analyse par activation 
neutromque. soit d un conteneur de transport blinde. n'ont pas ete corroborees par les resultats de 
1 echantillonnage effectue par fAgence 12 . Au cours de 1" inspection de novembre 2009, et 
contrairement a ses declarations precedentes. la Syne a explique que les particules anthropiques 
provenaient d 7 activites precedemment non declarees qui avaient ete effectuees au RSNM dans le cadre 
de la preparation de dizaines de grammes de nitrate d'uranyle a partir de concentre uram fere produit 
a Homs"’. Lors de la verification du stock physique (VSP) de mars 2010. une petite quantite de nitrate 
d'uranyle non declare a encore ete trouvee par l'Agence au RSNM. La Syrie a explique que les 
activites non declarees avaient eu lieu dans un emplacement du RSNM different de celui 
precedemment declare a l'Agence 14 . Co m m e indrque auparavant, la Syrie a sournis les rapports sur les 
variations de stock en juin 2010 pour les matieres nouvellenient declarees montrees a l’Agence 
pendant la VSP. Toutefois, les contradictions entre les declarations de la Syrie et les constatations de 
l' Agence ne sont toujours pas resolues au stade actuel. 

28. Comme mdique dans un precedent rapport, au cours d’une reunion tenue le 3 septembre 2010 en 
vue de resoudre ces contradictions, un accord a ete conclu avec la Syrie sur un plan d' action, lequel 
portait notamment sur des mesures relatives aux quantities et a 1'utilisation des matieres nucleaires 
au RSNM, les publications scientifiques faisant etat d' experiences de conversion d'uranium 
differentes de celles declarees par la Syne comme ayant ete effectuees au RSNM. les indications de la 
presence de matieres nucleaires sous le controle du departement de la gestion des dechets de la CSEA 
et enfin les demandes d’acces a Homs formulee par l'Agence. Les premieres reponses de la Syrie au 
plan d T action n'ont pas apporte les eclaircissements necessaires 1 ",. 

29. Le 8 mars 2011. les modalites d'une \rsite de l'Agence a Homs le l er avril 2011 out ete 
definitrvement arretees. L'Agence s'"est rendue a cette dermere date dans !' installation pilote de 
purification d'acide phosphorique et dans des emplacements associes et y a execute toutes ses activites 
d' echantillonnage et autres qui etaient prewies. Elle a preleve des echantillons de 1' environnement 
dans des emplacements specifies ainsi que des echantillons pour analyse destructive dans certains lots 
du concentre uramfike. sous-produit du processus de purification de l'acide phosphorique. La CSEA a 
found certams documents demandes par l'Agence et avait pns des dispositions pour que les 
chercheurs concemes soient presents afin de discuter des experiences de conversion de 1' uranium 
mentionnees au paragraphe 28 ci-dessus. 


30. Les resultats de 1'analyse des echantillons preleves pendant la visite a Homs ne sont pas 
incompatibles avec les declarations de la Syne concemant Longine du nitrate d'uranyle prepare 
pendant des experiences menees au RSNM et l ongine des particules d'uranium naturel anthropique 
trouvees dans cette installation. 


12 GO VO009/75, par. 6.. 

[i Une installation pilote de purification d'acide phosphoritpe a ete constniite et mise en service en 1997 a Homs (Syrie) avec 
l'appui du Programme des Nations Unies pour le developpement et de T AIEA. Du concentre urauifeie a aussi ete produit 
dans le cadre dta processus de purification d'acide. En juillet 2004-. a 1 : occasion d une visite de 1’installation de purification 
d'acide phosphorique de Homs, les mspecteurs de l'Agence ont observe quelques centaines de kilogianmies de concentre 
manifere. 

M GOV/2010/47, par. 10. 

15 GOV/2010/63, par. 10, 11 et 12. 
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31. Le 19 avnl 2011, LAgence a pro cede a ime VSP au RSNM ou des activity de verification de 
regulieres ont ete execute es, y compns la verification de dechets precedemment non declared. 

32. Compte tenu des informations, commumquees par la Syne et des resultats de ses activites de 
verification, LAgence conduit que les declarations de la Syiie concemant Lorigine des particules 
d" uranium antliropique trouvees au RSNM ne sent pas incompatible^ avec ses propres conclusions La 
question sera done traitee dans le cadre de V application neguliere des garanties. 


E, Conclusion 

33. L Agence regrette que la Syne n ait pas coopere depuis jtiin 2008 en ce qui concerne les 
questions non resolues relatives an site de Dair Alzour et aux trois autres emplacements qui y seraient 
fonctionnellement lies. En se basant sur toutes les informations a sa disposition et sur son evaluation 
tedmique de ces dernides. LAgence estime qu ll est tres probable que le bailment detruit sur le site 
de Dair Alzour ait ete un reacteur nucleaire qui aurait du lui etre declare. En ce qui concerne les 
trois autres emplacements, elle n" est pas en mesure d' e valuer leur nature ou leur etat operationnel. 

34. S agissant du RSNM. la Syne a coopere avec LAgence en lui foumissant Lacces demande 
a Homs. Ses declarations concemant les actuates de conversion au RSNM precedemment non 
declarees et Longine des particules d'uranium anthropique decelees dans cette installation ne sont pas 
incompatibles avec les resultats des activities de verification de LAgence. La question sera traitee dans 
le cadre de L application reguliere des garanties. 


16 GOV/2010/63, par. 12. 
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Piece jointe 3 

Mise en oeuvre de I’accord de garanties TNP 
en Republique arabe syrienne 


Rectificatif 


* Au paragraphs 14, inserer avant la demise phrase la phrase suivante : *: L'Agence s' est 
procuree line linage radar du batuneiit prise peu de temps apres sa destruction. ». 

* Au paiagraphe 24, remplacer « articles 42 et 43 » par « articles 41 et 42 ». 

* La figure 1 a la page 5 doit etre remplacee par la figure au verso. 
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Figure 1. Configuration des prmcipales infrastructures avant le bombardement et apres la 
reconfiguration. Plan non a l echelle 


16 


11-38105 












































